6 


5 



* R3S.R37.R38,ARE + 5V OUTPUT ADJUST RESISTORS. 
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. iZ 3556769 ITEM NUMBER 


CIRCUIT CUUE LISTING BY * 0 0 E L 
UNOENTEO BILL! 

DESCRIPTION 


DATE! 06/05/85 
TINE* 13124139 
PAGE! 1 


UP 


CIRCUIT COOES 


AC9252 POwER supply complete pc 
C 85-uw2C0Cb0-uZl7 FUSE 2.5A 2 50 V 3AG PC 
851—CUlUG 660-C'OC’O PCB ASSY PC 


FI 


z 

055-2 22 2uU0l-l189 

CAP-C 220LP *—202 500YAC 

PC 

C3 

C5 


2 

G55-57167/28-0111 

CAP-C 5/GP ♦-2C 2 3k V 1 5P 

PC 

Cll 



£ 

055—56153616—0111 

CAP-C 560P *-lJ2 5UV SL 

PC 

Cl 6 

Cl 7 


£ 

05 7-1012ol10-0192 

CAP-E 100U *10U—10 7. 2 5V 

PC 

C22 



£ 

057-1G12U12Q-0192 

CAP-E 100U *5C-102_25V._ 

PC 

-C31- - 

_C32- 

-. 

£ 

057—10120160—0192 

CAP-E 1>10U *100-102 16V 

PC 

C23 



£ 

057-1012U590-C19Z 

CAP-E 100UF *-202 250V 

PC 

C6 

ce 


£ 

0 5 7—102 20020—0192 

CAP-E 1C 00U *100-102 10V 

PC 

ClB 

C 1 9 

C20 

£ 

057-102200*0-0192 

CAP-E IC’lH'U *50-102 25V 

PC 

C26 

C2 7 


£ 

05 7—221200 BO—0192 

CAP-E 22CU *50-102 10V 

PC 

C9 



£ 

057-57020050-0192 

CAP-E 57U *10C—102 250V 

PC 

C5 

C7 


£ 

05b—10 50o 290—C 220 

CAP-MP u.IUF *-102 100V 

PC 

C33 



£ 

058-22300150-0220 

CAP-P #0220F *-202 luOV 

PC 

C25 



£ 

05b-225003oO-C 220 

CAP-MP U.22UF ♦—1C 2 100 V 

PC 

Cl 5 

C25 


2 

Obb-io3Lo010-0220 

CAP-MPR •01U*—202 2 50VAC 

PC 

Cl 

C 1 5 


£ 

Obb—10500010—0 2 20 

CAP-MPR .1U *-202 25UVAC 

PC 

C2 



£ 

075-10500010-0165 

CAP-C MTY 10UNF *50-202 

PC 

C28 

C29 

— 

£ 

15 6—GO 200500—0 2 5 6 

WATER 12 CCT 

PC 

SK2 



£ 

156-00200630-0258 

WAFER 3CCT 

PC 

SKI 



£ 

209—10200020—0158 

TRS-NPN 2 SC1358 

PC 

U2 



£ 

209 — 117U0560—Cl 20 

TRS-NPN 2 SO5b7 

PC 

01 

05 

06 

£ 

21\J—11700 35 0—0 120 

TRS-PNP 2SB 561 

PC 

03 

05 


£ 

21l-lOboOlCC-O176 

REGULATOR 531 

PC 

07 



£ 

212-10730210-0158 

UIOOE-SI 1N5636 

PC 

05 

06 

07 

£ 

222 —5bOB 600 2—C158 

OIOUE-2 5.6V *-52 W50MA 

PC 

21 



£ 

2 26—101000 50—vi lib 

RECT RGP15B 

PC 

010 

Oil 

03 

£ 

226-10500060-0118 

RECT RGP10J 

PC 

02 



£ 

2 26—10 500670-0118 

RECT RGP10B 

PC 

01 



£ 

226—105C0080—0118 

RECT 1N5001GP 

PC 

012 

01 3_ 

_015 

£ 

226-10500100-0118 

RECT RGP1UM 

PC 

05 



£ 

2 26—30500010—C118 

BRIUGE RECT KBP10 

PC 

081 



£ 

250-10006022-0152 

RES-CF 10R *-52 1/5W 

PC 

Rll 

R16 

R17 

£ 

250-10206022-C152 

RES-CF IK *-52 1 / 5w 

PC 

R25 



£ 

2 5u—1030bO 22—0152 

RES-CF 10k *-52 1/5W 

PC 

R2b 



£ 

2 50-105C6 02 2-0152 

RES-CF 100K *-52 1/5W 

PC 

R 31 

R32 



2 50—1ZoubOZ 2—0152 

RES-CF 12R *-62 l/5w 

PC 

R2 7 



£ 

25O-122O6O22-0152 

RES-CF 1.2K *-52 1/5W 

PC 

R 35 



£ 

250-12306J22-0152 

RES-CF 12K *-52 1/5W 

PC 

R23 



£ 

250-18306022-0152 

RES-CF 18 K *-52 1/5W 

PC 

R29 



£ 

250-2 7106033-0152 

RES-CF 270R *-52 1/2W 

PC 

R 15 



£ 

2 50—3 310bUZ2—0152 

RES-CF 330R *-52 1/5W 

PC 

R 19 



£ 

2 50—3 31060 3 3—0152 

RES-CF 3 30 R *-52 l/2w 

PC 

RIB 



£ 

250-39CO6O22-0152 

RES-CF 39R *-52 1/5W 

PC 

R15 



£ 

250-57O06022-0152 

RES-CF 57R *-52 1/5W 

PC 

R7 



£ 

2 50-5 71C60 2 2-0152 

RES-CF 5 70 R *-52 l/5w 

PC 

R 25 



£ 

2 50—5 72Gb02 2—0152 

RES-CF 5.7K +-52 l/5w 

PC 

R 30 




Aj+fc "h c ^ x 


a t- .-’ll Jvj 

COMPANY: ACL 

u1Z35567b9 ITEM NUMBER 


CIRCUIT 


DESCRIPTION 


CUOE L ISTING BY MODEL 
(INOENTEO BILL! 

Urt CIRCUIT COOES 


2 

250-5 730OO22-0152 

RES-CF 57K *-52 1/5W 

PC 

R35 


2 

250—560GbO22—0152 

RES-CF 5bK *-52 1/5W 

PC 

R21 

K 22 

2 

250-562L6022-U152 

RES-CF 5.6K ♦ —5 Z l/5w 

PC 

R33 


C. 

250-56306022-0152 

RES-CF 5bK *-52 l/5w 

PC 

R3 7 

_ 

£ 

250-569C6022-C152 

RES-CF 5.6R *-52 l/5w 

PC 

R12 

R6 K9 

£ 

250-82106022-0152 

RES-CF 82CR »-52 1/5W 

PC 

R5 


£ 

250-82906022-0152 

RES-CF 8.2R *-52 l/5w 

PC 

R2U 


£ 

255-22206022-0152 

RES-SMF 2.2K *-52 1/5W 

PC 

R28 


£ 

257-05786055-0189 

RES-MF .5 7R *-52 lw 

PC 

R13 


£ 

257-10086055-0189 

RES-MF 1R +-57. 1W ... .. 

PC 

Rl!) 

_ — . 

£ 

257-27015022-0189 

RES-MF 2.7k ♦—12 1/5w 

PC 

R36 

R 3 8 

£ 

25 8—1 35060 52—l 1 189 

RES-MOF 10GK *-52 lw 

PC 

R2 

R3 

£ 

258-12106O52-O189 

RES-MOF 12 0 R *-52 lw 

PC 

R8 


£ 

258—3 3v060b 3—0189 

RES-MOF 33R *-52 2w 

PC 

R5 


£ 

256-30100070-0557 

VUR 3CC.VAC V2A300 

PC 

VUR1 


£ 

258-50970015-0152 

THMTR 5R *-202 

PC 

Rl 

_ 

£ 

328—00100010—G125 

CHOKE l.SMH 

PC 

L5 


£ 

328-00100033-0125 

BASE CHOKE 2.2UH 

PC 

L3 


£ 

852—10100370-0353 

FILTER CHOKE COIL ASSY 

PC 

L6 


£ 

85 2—10201200—0000 

PwR TRF ASSY 

PC 

T 3 


£ 

852-10202 700-1075 

CUNTROL TRF ASSY IJ/V) 

PC 

T 2 


£ 

852-20100010-0353 

CHOKE COIL ASSY 

PC 

L5 

. . 

£ 

852—2G101C00—13 53 

TOROID ASSY 

PC 

LI 

L2 

£ 

852—20200120—0 522 

COM MODE TRF ASSY 

PC 

T1 


£ 

853—oOZL’l 250—liOGO 

RECT/HTSK ASSY 

PC 



3 

2U-1U30C2C0-012C 

REGU HA178M12P 

PC 

IC1 


3 

211—10 30u 260—0120 

REGU HA178M05P 

PC 

IC2 


3 

226-1130L 360-0165 

RECT-SCK S10SC3M 

PC 

08 

09 _ 

3 

22 7—13000L10—0196 

SCR C122U 

PC 

SCR 1 
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ENU ue report 















